Levante 


11/08/2021 às 12:20 
A Javier Alberoto Rojas 


O estádio ciudad de vatencio (Vatencia) 


CAMPEONATO ESPANHOL - 2021/2022 


4º RODADA 


Rayo Vallecano 


Pablo Martínez 


Roger Martí (pênalti) 3 


Levante 
as 


330 


Levante 


1. Aitor Fernández 
Ja Rober 
14, Rúben Vezo 
19. Clerc 
20. Miramón 
22. Melero 
4 24. Campafia 
425, Pablo Martinez 
45. Roger Marti 
11. Morales (0) & 
429, Cantero 


34, Dani Cárdenas 
f2.Son 
3. Enric Franquesa 
6. Oscar Duarte 
fis. Postigo 
23, Coke 
s. Nemanja Radoja 
fa Pepelu 
t12, Mickael Malsa D 
17. Nikola Vuktené 
121. Dani Gómez 


% Pathé ciss 


Morales 


DD Santi Comesania 


DD Álvaro García 


Mickael Malsa 


% Ivan Balliu 
“E Sergi Guardiola 


Ls Estatísticas 


Rayo Vallecano 
Posse de bola (%) 55 
Total de passes 400 
Passes corretos (5%) 81 
Total de chutes 
Chutes no go! 
Escanteios 


Faltas cometidas 


dB Escalações 


Rayo Vallecano 


13. Stole Dimitrievski 
5. Alejandro Catena 
20. Ivan Balliu & 
424. Esteban Saveljich 
33. Fran Garda 
& Santi Comesafia D 
ba Oscar Trejo (0) 
4 17. Martín Merquelanz 
18. Álvaro Garcia 
11, Pathé Ciss 
4. Randy Nteka 


Banco de Reservas 


1, Luca Zidane 
2. Nikola Maras 
19. Kevin Rodrigues 
32, Mario Hemández 
4, Mario Suáre; 
1.12 Unai López 
22. José Angel Pozo 
t23. Óscar Valentin 
17. Isi Palazón 
fio. Bebé 
11. Andrés Martin 
115. Sergi Guardiola 





